Deutscher Bundestag 
6. Wahlperiode 


Drucksache VI/705 


Bericht 

des Haushaltsausschusses 
(7. Ausschuß) 

gemäß § 96 der Geschäftsordnung 
über den Antrag der Fraktionen der SPD, FDP 

— Drucksachen VI/42, VI/684 — 

betr. Fußballweltmeisterschaft 1974 


Bericht des Abgeordneten Dr. Jenninger 


Die Vorlage ist mit der Haushaltslage vereinbar. 

Der Haushaltsausschuß hat festgestellt, daß der 
Bund mit 50 Millionen DM für den Ausbau der in 
Frage kommenden Stadien belastet werden wird. 
Diese 50 Millionen DM sind in den Bundeshaushalt 
bei Einzelplan 06 — Bundesministerium des In- 
nern — eingesetzt worden, und zwar für 1970 
7 000 000 DM und eine Verpflichtungsermächtigung 
in Höhe von bis zu 43 000 000 DM. 

Dieser Bericht beruht auf den Beschlüssen des 
Sonderausschusses für Sport und Olympische Spiele. 


Bonn, den 29. April 1970 


Der Haushaltsausschuß 

Leicht Dr. Jenninger 

Vorsitzender Berichterstatter 
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